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Volumen von 1 kg Luft gleicher Temperatur, also z. B. bei 100° nooh 373/1,293-273 = 1,06 cbm. in 1 cbm Gasen sind also hochstens 0,16:1,06 = 0,151 kg Wasserdampf enthalten. Nun kann jedes Gas bei 100° und 1 at bis zur Sattigung rund 0,6 kg Wasserdampf aufnehmen. Daher ist der Wasserdampf noch bei 100° in jedem Falle im iiberhitzten Zustand in den Gasen enthalten. Sattigung tritt fiir einen Dampfgehalt von 0,151 kg/cbm nach den Dampftabellen bei rund 64° auf. Feuergase niit kleinerem Dampfgehalt werden erst bei noch tieferen Tenaperaturen gesattigt.
3. Bei der Behandlung im Orsatapparat sattigen sich die abgekiihlten Gase auf alle Falle mit Wasserdampf aus dem Sperrwasser. Nun ist bei ge-sattigtem Gas von 20° derTeildruck des Wasserdampf es erst 17,4 mm Hg, bei 760 mm gesamtem Gasdruck also nur 17,4 : 760= 0,023 Bruchteile davon. Der Wasserdampfgehalt der Rauchgase im Orsatapparat kann also nach Abschn. 7 2,3 v. H. Raumteile nieht iibersteigen gegen z. B. 11 Raumteilen im obigen Rauchgas. Der Orsatapparat liefert im iibrigen die Zusammensetzung des wasserfrei gedachten Rauchgases, weil bei den Volumenverminderungen des Gases im Apparat der gesattigte Wasserdampf in jeweils gleichem Verhaltnis kondensiert.
Das Volumen der trockenen (wasserdampffreien) Rauchgase V' ist um dasjenige des Verbrennungswasserdampfs kleiner als das gesamte Rauchgasvolumen, somit
32   ^             4
Enthalt der Brennstoff  selbst  freies Wasser (Feuchtigkeit),   H20 kg in 1 kg, so nimmt dieses als Wasserdampf das Volumen ein
(0°,760mm). 1 8
Um diesen Betrag ist Vg  dann  groBer als oben berechnet, wogegen 7 ' unverandert bleibt.
Die raumliche ZusammensetzitQg der dampfhaltigen Rauchgase ist nun hiernach, wenn der Brennstoff nur C, H und O enthalt,
o = 22,4    ....   (19) ....   (20)
Fiihrt man fiir den Klammerausdruck in Gl. 16 zur Abkurzung ein
'   '   '   '(23)
*) ^ ist die Anzahl Molen (kg-Molekiile), die aus 1 kg Brennstoff bei der Verbrennung entstehen.,
